BILANS POVRŠINA 

SPORTSKE DVORANE U DOBOJU 



1. PODRUMSKA ETAŽA | 


• Parking prostor sa komunikacijama 


5102.44 m 2 


• Vertikalne komunikacije 


262.60 m 2 


• Prostorija za agregat 


69.75 m 2 


• Vešeraj 


75.42 m 2 


• Garderoba za zaposlene 


37.03 m 2 


• Sanitarni čvor za zaposlene 


37.03 m 2 


• Radionica 


230.47 m 2 




PODRUMSKA ETAŽA UKUPNO = 5814.74 m 2 | 




2. ETAŽA NA KOTI ± 0,00 | 



• Vertikalne komunikacije 


326.45 


m 2 


• Ulazi za gledaoce 


149.76 


m 2 


• Kontrola ulaza 


54.00 


m 2 


• Biletarnice 


27.50 


m 2 


• Garderobe za gledaoce 


109.03 


m 2 


• Horizontalne komunikacije za gledaoce 


814.39 


m 2 


• Policija i vatrogasci 


23.72 


m 2 


• Prodavnica 


91.86 


m 2 


• Ulaz za službena lica,novinare,tv komentatore i portir 


64.42 


m 2 


• Butici 


316.41 


m 2 


• Sala za fitnes 


199.31 


m 2 


• Sala za rekreaciju 


199.31 


m 2 


• VIP ulaz i ulaz za službena lica i portir 


57.72 


m 2 


• Kuglana i kafe-bar 


672.59 


m 2 


• Prodavnica suvenira 


117.02 


m 2 


• Sala za borilačke sportove 


199.31 


m 2 


• Teretana 


114.15 


m 2 


• Prolaz za vozila 


35.11 


m 2 


• Medicinska i doping kontrola 


28.31 


m 2 


• Čekaonica 


17.23 


m 2 


• Ulaz za sportiste,novinare,tv komentatore i portir 


131.27 


m 2 


• Spravarnica 


116.42 


m 2 










• Prostorije za trenere 




34.77 m 2 


• Svlačionice 




198.50 m 2 


• Prostorija za sudije 




15.08 m 2 


• Prostorija za delegata 




12.53 m 2 


• Prljavi i čisti hodnik i WC 




187.70 m 2 


• Borilište 




1429.83 m 2 










ETAŽA NA KOTI ± 0,00 UKUPNO = 


5743.70 m 2 | 




3. ETAŽA NA KOTI + 4,55 j 


• Vertikalne komunikacije 




416.53 m 2 


• Horizontalne komunikacije 




2064.75 m 2 


• Sanitarni čvorovi za gledaoce 




251.10 m 2 


• Poslovni prostori 




443.46 m 2 










ETAŽA NA KOTI + 4,55 UKUPNO = 


3175.84 m 2 | 



4. ETAŽA NA KOTI + 8,15 j 


• Vertikalne komunikacije 


57.28 m 2 


• Horizontalne komunikacije 


348.18 m 2 


• Sanitarni čvorovi 


132.48 m 2 


• Prostorije uprave dvorane 


373.26 m 2 


• VIP zona 


482.20 m 2 


• VI P lože 


51.14 m 2 


• Restoran 


211.15 m 2 


• Press centar 


77.97 m 2 


• Horizontalne komunikacije 


86.16 m 2 


• Internet kafe i kafe-bar 


482.20 m 2 


• Komentatorske kabine 


26.46 m 2 


• Novinarske lože 


24.32 m 2 


• Platforme za kamermane 


23.47 m 2 


• Tribine 


2274.80 m 2 




ETAŽA NA KOTI + 8,15 UKUPNO = 4651.07 m 2 
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